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Verkiezing Tweede Kamer 2010 


100 % van de stemmen zijn geteld 

12 van de 12 stemdistricten zijn geteld 



Opkomst: 75,76 % 

Aanduiding van de groepering 

TK-10 TK-06 

+/- 



1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 

7,52% 

20,79% 

-13,27% 

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

15,59% 

16,81% 

-1,23% 

3 SP (Socialistische Partij) 

6,96% 

14,43% 

-7,47% 

4 VVD 

34,81% 

29,96% 

+4,85% 

5 PVV (Partij voor de Vrijheid) 

19,12% 

6,39% 

+ 12,73% 

6 GROENLINKS 

5,38% 

3,38% 

+2,00% 

7 ChristenUnie 

0,39% 

1,27% 

-0,88% 

8 Democraten 66 (D66) 

6,71% 

1,50% 

+5,21% 

9 Partij voor de Dieren 

2,02% 

3,61% 

-1,59% 

10 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

0,04% 

0,07% 

-0,03% 

12 Nieuw Nederland 

0,00% 


0,00% 

13 TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONS 

0,56% 


+0,56% 

14 Partij voor Mens en Spirit (MenS) 

0,43% 


+0,43% 

16 Partij één 

0,11% 


+0,11% 

17 

0,07% 


+0,07% 

18 Piratenpartij 

0,30% 


+0,30% 

Overige partijen 


1,79% 
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